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ま全に関するごを意 


A 警告！ ユーザが义傷をしたり、 コン ピュータが過熱状態になったりする恐れがありますので、 コン 
ピュータを直接ひざの上に置いて使用したり、 コン ピュータの通気孔をふさいだりしないで〈ださ 
し、。コン ピュータは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気をがげる恐 
れがありますので、隣にプリンタなどの表面の硬いものを設置したり、枕、敦物、衣類などのま面が 
柔らかいものを敷いたりしないでください。また、 AC アダプタを肌に触れる位置に置いたり、枕や 
毛布、または巧類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないで〈ださい。お使いの コン ピュー 
夕および AC アダプタは、 International Standard for Safety of Information Technology Equipment 
(lEC 60950) で定められた、ユーザが触れる表面の温度に関する規格に準拠していまず。 
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1 ハードウ X アの確認 


コンピュータに取り付けられているハードウ王アの一覧を参照するには、レ^下の手順で操作します。 

1. [スタート]一[マイコンピュータ]の順に選択します。 

2. [システムのタスク]ウィンドウの左側の枠内で[システム情報を表示する]を選択しまず。 

3. [ハー ドウ エア] タブの[デバイスマネ ー ジャ]を選択します。 

[デバイス マネージャ] を使用して、 ハー ドウ王アの追加またはデバイス設定の変更もできます。 
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2 各部の名称 


2 第2章各部の名称 



製品についてのミ主意事項 

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータでは巧用できない場合があります。 


製品についてのま意事項 3 


ディスプレイの各部 


(D (D 



名称 


説明 

(1) 

内蔵マイク（><2)(—部のモデルのみ） 

サウンドを録音します 



を記： 一部のモデルでは、内蔵マイクの数は1つです 

(2) 

Web カメラランプ（一部のモデルのみ） 

点な：内蔵カメラが使用中です 

(3) 

HP Web カメラ（一部のモデルのみ） 

オーディオの録音と動画の録画、静止画像の撮影をします 
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表面の各部 

タツチパッド 




か 


巧 


を 


な 


な 


な0 な 


名称 


説明 

(1) 

タッチパッド* 

ポインタを移動して、画面上の項目を選キ尺したり、アクティブに 
したりします 

(2) 

左のタッチパッドボタン* 

外付けマウスの左ボタンと同様に機能します 

(3) 

指紋認証システム（一部のモデルのみ） 

パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows ® にログオン 
できます 

(4) 

右のタッチパッドボタン* 

外付けマウスの右ボタンと同様に機能します 

巧） 

タッチパッドのスクロールゾーン 

画面を上下にスクロールします 

* この表ではネ刀期設をの tt 態について説巧しています。ポインティングデバイスの設をを表示したり変更したりするには、 
[スタート]一[コントロールパネル]一[プリンタとその他のハードウエア]一[マウス]の順に選択します。 
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ランプ 





名巧 説明 


(1) 無線ランプ （ X 2) * •青色： 無線口ーカルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバ 

イス、 HP ブロードバンド無線モジユール、または 
Bluetooth ® デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになって 
います 

• オレンジ色：すべての無線デバイスがオフになっています 


(2) 電源ランプ （ X 2) 十 • 点灯：コンピュータの電源がオンになっています 

• 点減：コンピュータがスタンバイ状態になっています 

• すばやい点減：より大きい定格電力の AC アダプタを接続す 
る必要があります 

• 消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイバ 
ネーシヨン状態になっています 


(3) バッテリランプ ■ オレンジ色：バッテリが巧電中です 

• 青緑色：バッテリが完全あ電時に近い状態です 

• オレンジ色で点滅：電源にバッテリのみを使用している状態 
で、ローバッテリが態になっています。完全なローバッテリ 
状態になった場合は、バッテリランプがすばやく点滅し始 
めます 

• 消灯：コンピュータが外部電源に接続されている場合は、コ 
ンピュータのすべてのバッテリが完全にお電されるとバッテ 
リランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続さ 
れていない場合は、ローバッテリが態になるまでランプが消 
灯したままになります 


(4) ドライブランプ • 点減：ハードドライブまたはオプティカルドライブにアク 

セスしています 

• オレンジ色（一部のモデルのみ）： [ HP 3 DDriveGuard ] によつ 
てハードドライブが一時停止していまず 


吸獲®吸® 
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名称 


説明 

巧） 

caps lock ランプ 

点灯 ： caps lock がオンの状態です 

(6) 

num lock ランプ 

点灯 ： num lock がオンであるか、内蔵テンキーがち効な状態です 

ヴ） 

ミュート（港'音）ランプ 

• 消’打■:コンピュータのサウンドがオンになっているが態です 



• 点な：コンピュータの音が消’えている巧態です 

(8) 

音量下げランプ 

点滅：音量調整スライダを使用してスピーカの音量を下げ’ている 
状態です 

(9) 

音量上げランプ 

点滅：音量調整スライダを使用してスピーカの音量を上げている 
状態です 


* 無線ランプは 2 つあり、両方とも同じ情報を通知します。電源ボタンのところにある無線ランプはコンピュータを開いて 
いるときにのみ見えます。コンピュータの前面にある無線ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見 
えます。 


十電源ランプは2つあり、両方とも同じ情報を通なします。電源ボタンのところにある電源ランプはコンピュータを開いて 
いるときにのみ見えます。コンピュータの前面にある電源ランプは、コンピュータを開いているときも閉じているときも見 
えます。 
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ボタン、スイッチ、および指紋認証システム 


◎ ◎©© 病） 

fr# CjiEt ^4 mm Sllf 



名称 


説明 

(1) 

指紋認証システム 

パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログオン 
できます 

(2) 

電源ボタン 

• コンピュータの電源が切れているときにボタンを押すと、電 

源が入ります 



• コンピュータの電源が入っているときにボタンを押すと、/、 

イバネーションが起動します 



• コンピュータがハイバネーションが態のときに短<押すと、 
/\イバネーションが終了します 



• コンピュータがスタンバイが態のときに短く押すと、スタン 

バイが終了します 



コンピュータが応答せず、 Windows のシャツトダウン手順を実行 
できないときは、電源ボタンを5砂程度押したままにすると、コ 
ンピュータの電源が切れます 



電源設定について詳しくは、 [スタート] 一 [コントロールパネル] 

一 [パフナーマンスとメンテナンスト 博源 オプション] の順に選択 
します 

(3) 

内蔵ディスプレイスイツチ 

コンピュータの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる 
と、ディスプレイの電源が切れます 


(4) インフォボタン [Info Center ] を起動します 。 [Info Center ] には、お下のシヨート 

カツトが含まれます 

• [HP 3 D DriveGuard ] : コン ピュータを落下させたり移動さ 
せたりした場合に、ハードドライブを停止することによって 
そのドライブを保護するソフトウエアの設定を制御します 

• [HP Software Setup ] :プリロード済みアプリケーシヨンを 
インストールし、ユーザが利用できるようにします 
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名称 


説明 


• [HP Wireless Assistant ] :無線デバイスのオンとオフを切り 
替えます 


を記： 無線デバイスが [ ComputerSetup ] で無効になってい 
る場合、 [Wireless Assistant ] を使用してそのデバイスのオン 
とオフを切り替えるには、に omputer Setup ] でち効に設定し 
なおしておく必要があります 


• [システム情報]:お使いのコンピュータシステムのメモリ、 
プロセッサ速度、 BIOS (基本入出カシステム）に関する情 
報やその他の基本情報を表示します 


ミ主記： [詳細設定]ボタンをクリックすると、システムのさ 
らに詳しい情報が表示されます 

■ ユーザガイド：コンポーネント、電源、ドライブ、マルチ 
メディア、セキュリティ、無線機能など、お使いのコンピュー 
夕に関する特定の詳細情報が含まれます 


を記： [ QuickLook 2] を設定すると、コンピュータの電源が切れ 
ている時、またはハイバネーシヨン状態の時にコンピュータのイ 
ンフナボタンを押してこれらの情報を表示できます 


(5) 

プレゼンテーションボタン 

[Presentation Options ] (プレゼンテーションオプション）ウイン 
ドウが開きます。このウィンドウを使用すると、頻繁に使用する 
プレゼンテーション、ファイル、プログラムまたは Web サイト 
を開始できます。また、表示を最適な設定に調整することができ 
ます 

(6) 

無線ボタン 

無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立されませ 
ん 



を記： 無線接続を確立するには、無線ネットワークをセット 
アップしたり、それにアクセスする必要があります 

(7) 

ミュート（消音）ボタン 

スピーカの音を港'したり元に戻したりします 

(8) 

音量調整スライダ 

スピーカの音量を調整します。指を左にスライドさせると音量が 
下がり、右にスライドさせると音量が上がります 
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キ— 


載を 記. お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、な下の図は英語版 
のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。 



名称 


説明 

(1) 

esc キー 

fn キーと組み合わせて巧すことによって、システム情報を表示し 
ます 

(2) 

fn キー 

ファンクションキーまたは esc キーと組み合わせて押すことに 
よって、頻繁に使うシステムの機能を実行します 

(3) 

Windows ロゴキー 

Windows の[スタート]メニューを表示します 

(4) 

Windows アプリケーシヨンキー 

ポインタを置いた項目のショートカットメニューが表示されます 

(5) 

内蔵テンキー 

外付けのテンキーと同じように使用できます 

(6) 

フアンクシヨンキー 

fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使うシステムの 
機能を実行します 
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前面の各部 

@◎め魯 



©(D 


名称 


説明 


(1) 無線ランプ • 青色：無線ローカルエリアネットワーク（無線 LAN ) デバ 

イス、 HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetooth 
デバイスなどの内蔵無線デバイスがオンになっています 




■ オレンジ色：すべての無線デバイスがオフになっています 

(2) 

電源ランプ 

• 点灯：コンピュータの電源がオンになっています 

• 点滅：コンピュータがスタンバイ状態になっています 

■ すばやい点滅：より大きい定格電力の AC アダプタを接続す 

る必要があります 

• 消灯：コンピュータの電源がオフになっているか、ハイ/く 
ネーシヨン状態になっています 

(3) 

バッテリランプ 

• オレンジ色：バッテリが充電中です 

■ 青緑色：バッテリが完全充電時に近い状態です 

• オレンジ色で点減：電源にバッテリのみを使巧している状態 


で、ローバッテリ状態になっています。完全なローバッテリ 
状態になった場合は、バッテリランプがすばやく点減し始 
めます 

• 消灯：コンピュータが外部電源に按続されている場合は、コ 
ンピュータのすべてのバッテリが完全に充電されるとバッテ 
リランプが消灯します。コンピュータが外部電源に接続さ 
れていない場合は、ローバッテリ状態になるまでランプが消 
打したままになります 


(4) 

ドライブランプ 

• 点滅：ハードドライブまたはオプティカルドライブにアク 

セスしています 



• オレンジ色 C — 部のモデルのみ）： [ HP 3 DDriveGuard ] によつ 

てハードドライブが一時停止しています 

(5) 

ディスプレイリリースラッチ 

コンピュータを開けるときに使用します 

(6) 

スピーカ (父 2) 

サウンドを出力します 

(7) 

オーディオ出力（ヘッドフォン）コネクタ 

別売の電源付きステレオスピーカ、ヘッドフォン、イヤフオン、 
ヘッドセット、またはテレビオーディオを接続したときに、サウ 
ンドを出力します 
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名称 

説明 

ま記： ヘッドフォンコネクタにデバイスを接続すると、コン 
ピュータ本体のスピーカは無効になります 

(8) オーデイオ入力（マイク）コネクタ 

別売のコンピュータヘッドセットマイク、ステレオアレイマイ 
ク、またはモノラルマイクを接続します 
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背面の各部 

m を記^~~ お使いのコンピュータに最も近い図を参照してください。 



⑥按 


名称 


説明 

(1) 

セキュリティロックケーブル用スロット 

別売のセキュリティロックケーブルをコンピュータに接続しま 
す 



を記： セキュリティロックケーブルに抑止効果はあります 
力《、コンピュータの盗難や誤った取り巧いを完全に防ぐものでは 
ありません 

(2) 

RJ -11 (モデム）コネクタ 

モデムケーブルを接続します 

(3) 

RJ -45 (ネットワーク）コネクタ 

ネットワークケーブルを接続します 

(4) 

外付けモニタコネクタ 

外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します 

(5) 

S ビデオ出カコネクタ 

テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、オーバーヘッドプロジェ 
クタ、ビデオキャプチャカードなどの別売の S ビデオデバイス 
を接続します 



@向)@ 


名称 


説明 

(1) 

RJ -45 (ネットワーク）コネクタ 

ネットワークケーブルを接続します 

(2) 

外付けモニタコネクタ 

外付け VGA モニタまたはプロジェクタを接続します 

(3) 

S ビデオ出カコネクタ 

テレビ、ビデオデッキ、ビデオカメラ、オーバーヘッドプロジェ 
クタ、ビデオキャプチャカードなどの別売の S ビデオデバイス 
を接続します 
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右側面の各部 


勤 を記. お使いのコンピュータに最も近い図を参照して〈ださい。 



名称 説明 


(1) メディアカードリーダー（一部のモデルの ja 下のフォーマツトの別売のメディア カー ドに対応しています 

み） 


• 

メモリスティック 

• 

メモリスティック PRO 

• 

マルチメディアカード 

• 

マルチメディアカードプラス 

• 

Secure Digital メモリカード 

• 

Secure Digital High Capacity メモリカード 

• 

xD ピクチャカード 

• 

xD ピクチャカードタイプ H 

■ 

xD ピクチャカードタイプ M 


(2) 

USB コネクタ （ X2) (-部のモデルのみ） 

別売の USB デバイスをを続します 

(3) 

オプティカルドライブ 

オプティカルディスクを読み取ります 

(4) 

シリアルポート（一部のモデルのみ） 

モデム、マウス、プリンタなど、別売のデバイスを接続します 
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名称 


説明 

(1) 

メディアカードリーダー（一部のモデルの 
み） 

レ: 1 下のフォーマットの別売のメディア カー ドに対応しています 

• メモリスティツク 

• メモリスティツク PRO 

• マルチメディアカード 

• マルチメディアカードプラス 

• Secure Digital メモリカード 

• Secure Digital High Capacity メモリカード 

• xD ピクチャカード 

• xD ピクチャカードタイプ H 

• xD ピクチャカードタイプ M 

(2) 

USB コネクタ （ X2) (—部のモデルのみ） 

別売の USB V 'バイスを接続します 

(3) 

オプティカルドライブ 

オプティカルディスクを読み取ります 

(4) 

RJ -11 (モデム）コネクタ 

モデムケーブルを接続します 

(5) 

セキュリティロックケーブル用スロット 

別売のセキュリティロックケーブルをコンピュータに接続します 

ま記： セキュリティロックケーブルに抑止効まはありますが、 
コンピュータの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではあり 
ません 
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左側面の各部 



名称 


説明 

(1) 

電源コネクタ 

AC アダプタを接続します 

(2) 

通気孔 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 



ま記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コン 
ピュータのファンは自動的に作動します。通常の操作を行ってい 
るときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正 
常な動作です 

(3) 

USB コネクタ （ X 2) 

別売の USB デバイスを接続します 

(4) 

1394コネクタ（一部のモデルのみ） 

ビデオカメラなど、別売の IEEE 1394または 1394 a デバイスを 
接続します 

巧） 

ExpressCard スロット 

別売の ExpressCard に対応しています 
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名称 


説明 

(1) 

バッテリベイ 

バッテリを装着します 

(2) 

バッテリリリースラッチ 

バッテリベイからバッテリの固定を解除します 

(3) 

SIM スロット（一部のモデルのみ） 

無線幻 M (Subscriber Identity Module ) 力ードがあります。 SIM 
スロットは、バッテリベイの中にあります 

(4) 

オプションバッテリコネクタ 

別売のオプションバッテリを接続します 

巧） 

通気孔 （ X 5) 

コンピュータ内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 



を記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コン 
ピュータのファンは自動的に作動しまず。通常の操作を行ってい 
るときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正 
常な動作です 

(6) 

拡張メモリモジュールコンパートメント 

扼張メモリモジュールスロットおよび無線 LAN モジュールがあ 
ります 



を 意： システムが反応しな〈なったりエラーメ ッ セージが表示 
されたりすることを防ぐために、無線 LAN モジュールを取り替 
える場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコン 
ピュータ用に認定されたデバイスのみを使用してください。デバ 
イスを装着した後にエラーメ ッ セージが表示される場合は、デバ 
イスを取り外してコンピュータを元のが態に戻した後で、[ヘルプ 
とサポート]からサポート窓口にお問い合わせ〈ださい 

(7) 

巳 luetooth コンパートメント（一部のモデルの 
み） 

Bluetooth デバイスを取り付けます 

(8) 

ハードドライブベイ 

ハードドライブを装着します 

(9) 

メインメモリモジュール 

キーボードの下にあり、コンピュータの上面から操作できます 

(10) 

ドッキングコネクタ（一部のモデルのみ） 

別売のドッキング了 V くイスを接続します 


裏面の各部 17 




















































無線アンテナ（一部のモデルのみ） 

-部のモデルでは、2つな上の無線アンテナを使用して、1台な上の無線デバイスから信号を送受信 
します。これらのアンテナは コン ピュ ータの 外側からは見えません。 



敷を 記： 最適な転送のため、アンテナの周囲には障害物を置かないで〈ださい。 

お住まいの地域の無線規定については、『規定、安全、および環境に関するごま意 J 1 を参照してくだ 
さい。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。 
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その他のハードウェアコンポーネント 



名称 


説明 

(1) 

電源コード* 

AC アダプタと電源コンセントを接続します 

(2) 

バッテリ* 

コンピュータが外部電源に接続されていないときに、コンピュー 
夕に電力を供給します 

(3) 

AC アダプタ 

AC 電源を DC 電源に変換します 

(4) 

モデムケーブル（一部のモデルのみ）* 

内蔵のモデムを RJ -11 電話コネクタまたは各国仕様のモデムアダ 
プタに接続するときに使用します 

(5) 

名■国またはを地域仕様のモデムケーブルアダプ 
夕（アダプタが必要な国や地域で販売されるモ 
デルのみ。日本向け製品には同栖されていませ 
ん） * 

モデムケーブルを RJ -11 電話コネクタお外のコネクタに接続する 
ときに使用します 

* モデムケーブル、モデムケーブルアダプタ、バッテリ、および電源コードは、国や地域によって外観が異なります。この 
コンピュータを日本国内で使用する場合は、製品に付属の電源コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品で 
は使用できません。 
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3 ラベル 


コンピュータに貼付されているラベルには、システムの問題を解みするときに必要な情報や、コン 
ピュータを日本国外で巧用したりするときじ必要な情報が記載されています。 

• な下の情報を含む重要な情報が記載されています。 


9 — 
〇— 
© — 

~ product: KKJUU 
-が n ; KKJummx 
pin : 

xxmxxxK 腿 

XX 1111111111111111111111111111111111 
り 1111111111111111111111111 川 1111111111 


service 

tag 

warrant x げ ar 

— Q 
— © 

製品名です。 

。 （1) 

製品名：ノートブックの前面に貼付されている 


。 （2) シリアル番号：製品ごとに一意の英数字です。 

。 （3) 製品番号：製品のハードウエアコンポーネントに関する特定の情報を示します。この 
製品番号によって、サービスは術をは必要とされるコンポーネントや製品を特定できます。 

。 （4) モデルの記載：お使いのノートブックに関する文書、ドライバ、サポート情報を得る 
ときに必要です。 

。 （5) 保証期間：このコンピュータの標準保証期間が記載されています。 

この情報は、サポート窓口に問い合わせるときに必要です。サービスタグラベルは、コンピュー 
夕の裏面に貼付されています。 

• Microsoft ® Certificate of Authenticity : Windows のプロダクトキー (Product Key、Product ID ) 
が記載されています。プロダクトキーは、ナペレーティングシステムのアップデートまたは問 
題解決のときに必要になる場合があります。このラベルは、コンピュータの裏面に貼付されて 
います。 

• 規定ラベル：コンピュータに関する規定情報が記載されています。規定ラベルは、コンピュータ 
の裏面に貼付されています。 

• モデム認定/認証ラベル：モデムの規定に関する情報と、認定各国の一部で必要な政府機関の認 
定マークー覧が記載されています。コンピュータを巧外に携行するときにこの情報が必要になる 
場合があります。モデム認定/認証ラベルは、メモリモジュールコンパートメントの内部に貼付 
されています。 

• 無線認定/認証ラベル（一部のモデルのみ）：オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各 
国の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線口ーカルエリアネッ 
トワーク（無線 LAN ) デバイス、 HP ブロードバンド無線モジュール、または Bluetooth デバイ 
スなどです。1つな上の無線デバイスを使用している機種には、1つな上の語をラベルが貼付さ 
れています。コンピュータをミ毎外に携行するときにこの情報が必要になる場合があります。無線 
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LAN および Bluetooth の無線認定/認証ラベルは化張メモリモジュ ールコ ンパートメント内に貼 
付されています。 


• SIM (Subscriber Identity Module) ラベル（一部のモデルのみ）： SIM のに CID (Integrated 
Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、バッテリベイの中に貼付されてい 
ます。 


• HP ブロードバンド無線モジユールのシリアル番号ラベル（一部のモデルのみ）： HP ブロードバ 
ンド無線モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、バッテリベイの中に 
貼イ寸されています。 
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1394コネクタ、位置1目 
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AC アダプタ、確認19 
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Bluetooth ラベル21 
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RJ -11 (モデム）コネクタ、位 
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お 
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み 
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